
		
			
				[image: ]
			

		

		
		

		
			
			

		

		
			
			

		

		
			
				[image: ]
			

		

		
		

		
			
			

		

		
			
			

		

		
			
				[image: ]
			

		


		
			Louis Braille

			L’invention du braille, l’alphabet des aveugles

			
					Naissance? Le 4janvier1809 à Coupvray (Seine-et-Marne)

					Mort? Le 6janvier1852, à Paris

					Invention notoire? Développement du système braille à partir de 1825, qui permet aux aveugles et malvoyants de lire et d’écrire.

					Répercussions de l’invention? L’invention du braille ouvre l’accès au monde de l’écriture et de la lecture aux aveugles et malvoyants du monde entier: il s’agit du premier pas dans l’intégration des personnes souffrant de déficience visuelle. Aujourd’hui, le braille s’est également développé dans le domaine des nouvelles technologies: il existe du braille musical, mathématique et informatique.

			

			Inventé en 1825 par le Français Louis Braille alors qu’il n’était encore qu’un adolescent, le braille est un système d’écriture et de lecture conçu pour les besoins spécifiques des personnes aveugles et malvoyantes. Composée de 64signes élaborés à l’aide de points en relief, cette écriture permet une lecture par le toucher. Sa relative facilité de lecture et sa grande flexibilité ont permis au braille de supplanter les autres systèmes d’écriture pour aveugles et de s’imposer au niveau mondial.

			Bien que resté proche de l’alphabet originel tel qu’imaginé par Louis Braille, le braille, comme toute langue vivante, a beaucoup évolué depuis le XIXesiècle, pour répondre aux contraintes du monde moderne. En s’ouvrant à d’autres langues, aussi diverses que l’anglais, le chinois ou encore l’arabe, la nécessité d’harmonisation des différents alphabets s’est rapidement fait sentir et est toujours en cours, sous l’égide d’organismes internationaux comme l’Unesco (Organisation des Nations unies pour la science et la culture) ou le Conseil mondial du braille.

			L’émergence des outils informatiques a également profondément modifié –et considérablement facilité– le rapport des aveugles à la lecture et à l’écrit grâce notamment aux systèmes de transcription automatique en braille ou aux logiciels de synthèse vocale.

			Invention de génie, l’écriture braille intrigue autant qu’elle reste encore mal connue des voyants. Réel outil d’intégration pour les aveugles, cet alphabet a permis de leur donner l’accès à la lecture et à l’écriture et de ce fait, plus largement, à la culture.




		
			Contexte

			Louis Braille a créé un système permettant aux personnes aveugles d’accéder à la lecture et à la culture. Son alphabet n’est pourtant pas la première tentative de lecture tactile connue et le Français s’est largement inspiré de systèmes préexistants, comme le relief linéaire de Valentin Haüy (linguiste français, 1745-1822) ou la sonographie de Charles Barbier delaSerre (officier français, 1767-1841). Qu’ils soient l’œuvre d’un aveugle ou d’un voyant, basés sur l’alphabet romain ou sur un code spécifique, ces systèmes d’écriture et de lecture accessibles par le toucher ont tous été des tentatives d’améliorer la condition des aveugles et malvoyants.

			Premiers systèmes

			L’un des premiers systèmes tactiles connus a été mis au point au XIVesiècle par Zain al-Din al-Amidi (mort en 1312), professeur aveugle de l’université al-Moustansiriya de Bagdad (Iraq), afin d’identifier ses livres et de relever certaines informations. Le professeur imagine un système de lecture tactile basé sur l’assemblage de noyaux de fruits.

			Au cours des XVIe et XVIIesiècles, plusieurs Européens entreprennent la même réflexion et publient des textes en creux, par exemple les gravures sur métal du savant italien Jérôme Cardan (1501-1576) ou les incisions sur bois de l’imprimeur Francesco Rampazetto (mort en 1576), ou en relief, comme les lettres mobiles en plomb imaginées par le notaire français Pierre Moreau (vers1599-1648), afin d’en rendre le contenu accessible aux aveugles. Si ces premières tentatives ont le grand intérêt de proposer une lecture manuelle, elles présentent toutes le même inconvénient: les lettres de notre alphabet romain, même écrit en relief ou en creux, ont été conçues pour une reconnaissance visuelle et sont dès lors difficilement déchiffrables au toucher.

			Le système Lana

			Au XVIIesiècle, un jésuite italien du nom de Francesco Lana deTerzi (1631-1687) en arrive à cette même conclusion et imagine un tout nouveau code d’écriture, composé seulement de lignes et de points mis en relief. Le système Lana est basé sur une grille-modèle de neufcellules sans bordure extérieure, dans laquelle s’inscrivent les 21lettres de l’alphabet italien. Ainsi, chaque cellule de cette grille comporte deux ou trois lettres, qui sont représentées à l’aide de deux ou trois points.
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			Alphabet du système Lana.

			Par exemple, pour embosser la lettre «L», il faut d’abord la localiser dans la grille, puis en recopier la bordure et marquer sa position dans la cellule à l’aide d’un ou de plusieurs points.

			Ce système novateur n’est pas sans rappeler quelques caractéristiques, qui seront reprises par la suite par le braille, comme l’utilisation d’un alphabet spécifique composé de points. Toutefois, le système Lana ne permet la retranscription que des 21lettres de la langue italienne et ne propose aucune solution pour la ponctuation, la musique ou encore les symboles mathématiques.

			Le relief linéaire

			En 1771, Valentin Haüy, homme instruit pratiquant une dizaine de langues vivantes et travaillant comme traducteur royal, est témoin d’un spectacle qui le trouble au plus haut point. À l’occasion de la Foire Saint-Ovide, qui se tient place de la Concorde à Paris, il observe un triste spectacle mettant en scène des aveugles sous les moqueries de la foule. Cet épisode marque le début de son intérêt pour cette communauté et de son engagement pour les intégrer dans la société grâce à l’instruction.

			Dans cette intention, il crée la première école pour aveugles, l’Institution des enfants aveugles, futur Institut royal des jeunes aveugles (IRJA), et met en place une méthode d’apprentissage de la lecture nommée relief linéaire. Comme le mentionne son nom, ce système se base, tout comme les systèmes antérieurs, sur l’alphabet romain, dont les caractères sont imprimés sur du papier gaufré. C’est cette méthode qui est appliquée à l’Institut royal des jeunes aveugles lorsque Louis Braille y fait ses études.

			La sonographie

			Un autre système de lecture tactile, connu sous le nom de sonographie ou d’écriture nocturne, est mis au point en 1808-1809 par un ancien officier d’artillerie, Charles Barbier delaSerre. Le but premier de ce militaire n’est pas d’améliorer la condition des aveugles, mais bien de permettre à ses officiers de rédiger et de lire des messages codés dans l’obscurité. Pour ce faire, Charles Barbier delaSerre imagine un système de points en relief, placés sur une grille de deux fois sixpoints, permettant ainsi de transcrire non pas l’alphabet, mais 36sons différents, d’où le nom de sonographie.
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			Système sonographique.

			Ce n’est qu’en 1818 que l’ancien officier d’artillerie prend conscience de l’avantage que pourrait présenter la sonographie pour les aveugles, si bien qu’il le présente aux élèves de l’Institut royal des jeunes aveugles trois ans plus tard. Le jeune Louis Braille est présent lors de cet exposé et se montre très intéressé par ce système d’écriture innovant, basé sur de simples points en relief.

			Cependant, l’adolescent en relève assez rapidement certains inconvénients de taille, comme l’absence d’orthographe compte tenu de sa nature phonétique ainsi que sa relative complexité due à des cellules trop grandes (jusqu’à 12points pour un son) et en fait part à Charles Barbier delaSerre, qui ne donne pas suite aux propositions du garçon. C’est à la suite de cette rencontre que Louis Braille se met en quête d’améliorer le système de sonographie pour donner naissance au braille.




		

		
			
			

		

		
			
			

		


		
			La vie de Louis Braille
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			Louis Braille, miniature sur ivoire de Lucienne Filippi, 1966.

			Enfance et tragique accident

			Louis Braille est né le 4janvier1809 à Coupvray, un petit village de Seine-et-Marne, non loin de Paris. Le jeune Louis aime accompagner son père, bourrelier, dans son atelier et regarder ce dernier travailler le cuir afin de fabriquer courroies, harnais et colliers pour les chevaux.

			Un jour de 1812, le petit garçon échappe à la vigilance de son père et, jouant avec l’un des outils, il se blesse grièvement à l’œil. À la suite de cet accident, une infection se développe et Louis Braille perd progressivement la vue jusqu’à devenir complètement aveugle.

			Ses parents refusent cependant de négliger l’éducation de leur fils et celui-ci commence sa scolarité à l’école du village, où il est rapidement remarqué pour sa vive intelligence et sa mémoire remarquable. À la maison, son père lui enseigne l’alphabet à l’aide de clous plantés dans des planches en bois. Malgré tout, la famille Braille constate rapidement la nécessité de placer Louis dans un établissement répondant aux besoins spécifiques d’un jeune aveugle, si bien qu’en 1819, Louis Braille quitte son petit village pour rejoindre l’Institut royal des jeunes aveugles, à Paris.

			Instruction à l’Institut royal des jeunes aveugles

			Créé par Valentin Haüy en 1784, l’Institut royal des jeunes aveugles est le premier établissement français à proposer une éducation spécifique pour les enfants malvoyants et aveugles, basée sur l’enseignement du relief linéaire.

			Bien que la séparation d’avec sa famille soit difficile, Louis Braille s’épanouit dans ce milieu stimulant et se distingue rapidement, obtenant de nombreuses récompenses dans des domaines aussi variés que la grammaire, la géométrie ou encore la musique, dans laquelle il excelle.

			Mise au point du système Braille

			En 1821, Louis Braille fait une rencontre qui change sa vie à jamais lorsque Charles Barbier delaSerre présente son système d’écriture nocturne à l’Institut. Louis Braille, comme de nombreux autres élèves, teste ce système, mais il en constate rapidement les limites: trop complexe, absence d’orthographe et de ponctuation, impossibilité de retranscription des signes mathématiques et des notes de musique. L’élève de tout juste 13ans se met alors en tête de perfectionner la sonographie afin de répondre au mieux aux besoins des aveugles et malvoyants. En partant de l’idée de cellule formée de points en relief, Louis Braille élabore petit à petit un nouveau système, avec le soutien du directeur d’établissement, le DrPignier.

			En 1825, il présente une première version de son système au directeur de l’IRJA. Après quelques améliorations, Louis Braille publie un exposé de la méthode en 1829: Procédé pour écrire les paroles, la musique et le plain-chant au moyen de points, à l’usage des aveugles et disposé pour eux. Une seconde édition paraît en 1837, avec la version définitive de l’alphabet, tel qu’utilisé encore de nos jours.

			Enseignement et fin de vie

			Louis Braille ne quittera jamais l’Institut royal des jeunes aveugles, puisqu’il y devient professeur à l’âge de 19ans, dans l’enseignement général et de la musique. Excellent musicien, il tient également les orgues de plusieurs paroisses de Paris.

			Malheureusement, la santé de Louis Braille décline à partir de 1835: il présente alors les premiers signes de la tuberculose, qui l’emportera quelques années plus tard. À partir de 1840, il doit interrompre régulièrement ses classes et se limiter à l’enseignement de la musique, en raison de passages répétés à l’infirmerie.

			Il s’éteint le 6janvier1852, entouré par ses amis et son frère et est inhumé dans le cimetière de Coupvray, son village natal. Les élèves de l’Institut feront élever un buste en son honneur, qui est inauguré le 25mai1853. Depuis 1952, sa dépouille repose au Panthéon aux côtés des grands hommes de l’Histoire française.




		

		
			
			

		

		
			
			

		


		
			L’invention du braille

			Louis Braille, qui a vécu presque toute sa vie à l’Institut royal des jeunes aveugles, connaissait parfaitement les différentes méthodes de lecture manuelle proposées aux malvoyants dans le passé. Étant lui-même aveugle, il s’est rapidement persuadé que l’utilisation de notre alphabet romain standard, comme le relief linéaire conçu par Valentin Haüy, voyant et fondateur de l’IRJA, n’est pas adapté à la lecture manuelle. La présentation de la sonographie par Charles Barbier delaSerre est une révélation pour le jeune homme, qui s’en inspire pour créer un nouvel alphabet, le braille.

			Fonctionnement du braille

			En 1829 paraît l’acte de naissance de cette nouvelle méthode sous le titre Procédé pour écrire les paroles, la musique et le plain-chant au moyen de points, à l’usage des aveugles et disposés pour eux. Ce petit traité de 32pages présente le fonctionnement du braille et comporte le tableau du braille original, qui se compose alors encore de points et de traits. Louis Braille corrige rapidement cette première version de son alphabet pour lui donner sa forme actuelle, composée seulement de points, en 1834.

			Le saviez-vous?

			L’acte de naissance du braille, Procédé pour écrire les paroles, la musique et le plain-chant au moyen de points, à l’usage des aveugles et disposés pour eux, n’a pas été écrit en alphabet braille, mais en relief linéaire, système prôné jusque-là par l’Institut royal des
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